Pumpen pumps 243 


Mini Fußluftpumpe Aluminium 


° Aluminiumkolben 

« Pumpenkopf für alle Ventilarten 

+ patentiertes Kunststoff-Standfuß-System 
« Schlauchlänge: 235 mm 

« Manometer: bis 8 Bar / 120 PSI 

« Nennüberdruck: 5,5 Bar / 80 PSI 


# 130 201 01 VE = 50 Stück 
Aluminium mini foot-operated air pump 


« aluminium plunger 

« pump head for all valve types 

« patented plastic support foot system 

« hose length: 235 mm 

« pressure gauge: to 8 bar / 120 PSI 

° nominal overpressure: 5.5 bar / 80 PSI 


# 130 201 01 Unit = 50 pieces 


Mini Fußluftpumpe Aluminium 


« Aluminiumkolben 

« Pumpenkopf mit reversiblen Einsatz für alle Ventilarten 
« umklappbarer T-Griff 

+ patentiertes Kunststoff-Standfuß-System 

« Schlauchlänge: 205 mm 

* Manometer: bis 8 Bar / 120 PSI 

« Nennüberdruck: 5,5 Bar / 80 PSI 


# 130 202 01 VE = 50 Stück 


Standluftpumpe Stahl 


« Kolbendurchmesser: 34 x 450 mm 

« Manometer: bis 11 Bar /160 PSI 

« Nennüberdruck: 7 Bar / 100 PSI 

« Pumpenschlauch: 760 mm 

« Adapter für Bälle und Luftmatratzen 

« Dualkopf passend für alle Ventilarten 
«  Kunststofffuß mit profilierter-Trittfläche 


#130 21501 VE = 10 Stück 


www.pointbike.de 


BETO/I 
Qg 
N 
3 
[ 
I 
f 
Manometer 
manometer 
Aluminium mini foot-operated air pump BETON 


« aluminium plunger 

« pump head with reversible bit for all valve types 
« turnable T-handle 

« patented plastic support foot system 

« hose length: 205 mm 

« pressure gauge: to 8 bar / 120 PSI 

° nominal overpressure: 5.5 bar / 80 PSI 


#130 202 01 Unit = 50 pieces 
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Steel track air pump 


« plunger diameter: 34 x 450 mm 

« pressure gauge: to 11 bar /160 PSI 

° nominal overpressure: 7 bar / 100 PSI 
° pump hose: 760 mm 

« adapter for balls and air mattresses 

« dual head suitable for all valve types 
« plastic foot with a profiled tread 


#130 215 01 Unit = 10 pieces 


